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Overig -, Louis Couperusplein 2 te Den Haag 

Algemene informatie 

Aanvullende informatie: herinrichting en vervangen riolering van 11 juli 2016 tot en met 19 augustus 
2016 


Ons kenmerk: 00291IBA16 


Stadsdeel: 

Centrum 


Locatie(s) 

Louis Couperusplein 2 


Meer informatie? 

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.den- 
haag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070. 
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